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TABLE  OF  DISTANCES 

MILES 

Gardiner  to  Mammoth  Hot  Springs. . .  5 


Mammoth  Hot  Springs  to  Norris  20 

Norris  to  Fountain  Hotel  20 

West  Entrance  to  Fountain  21 

Fountain  to  Upper  Basin . . .  „  10 

Upper  Basin  to  West  Thumb  19 

Thumb  to  Lake  Hotel  16 

Lake  to  Canyon  Junction  17 

Canyon  Junction  to  Norris  11 

Canyon  to  Yancies   .        . .  23 

Yancies  to  Mammoth  Hoi  S^ngfe  . .  17 


O  0  N  W 

ELEVATION  OF  PARKS* 


r     -     ^  S  FEET 

Gardiner  .  T. .  T.  5207 

Mammoth  Hot  Springs  Hotel  m  .6387 

West  Entrance  to  Golden.  G$te„  £?.  7300 

Norris  Geyser  Basin  ?. .?.  .T.S^.7527 

Lower  Geyser  Basin   ^.".7252 

Upper  Geyser  Basin  . .  .5. .  7394 

Continental  Divide  T.  3.-8300 

Yellowstone  Lake  £ .     .  .5      . 77^8 

Grand  Canyon  Hotel . .      >KJ      .«»  •  77 1 1 

o»  CD  on  C3 


